Plain Stud Bolt 























ITEM STANDA | GRADE SIZE | SURFACE | PICTURE 
RD FINISHED 
STUD DIN939, | ASTM A193 B7, | DIAME | PLAIN(Ol 
BOLTS; DIN975, | B7M ‚L7, | TER:5/ | LING l liu 
DOUBLE |DIN976 ,| L7M ,B7/L7,B1 | 16"-4"; | FINISHED 
END IFI 136 |6, Grade 8.8, | M8-M1 |); BLACK; 
STUD; ST 10.9, 12.9 00 LE|H.D.G.,ZP | 
UDDING; NGTH: |; YZP; nif 
16MM- | PTFE 
6000M 
M 
HEX DIN931, | 8.8, 10.9,12.9, | DIAME | BLACK.H. z 
BOLT; HE | DIN933, | ASTM A193 | TER:5/ | D.G. ZP , pe 
AVY HEX | DIN6914 | B7, ASTM | 16"-4"; | YZP,PTFE , E 
BOLT; HEX | , A320 B7/L7, | M8-M1 Foy 
CAP IS04014 | ASTM 00 LE 
SCREW ; |, A325(M) , AS | NGTH: 11: | 
12 POINTS | 1504017 | TMA490(M), | 16MM- Pe OTA 
BOLT ; ASTMA449, | 700M En 
ANSIB1 M 
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